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昨晚我市发生一起恶性交通事故 一辆二十一路公共汽车被撞入深圳水库，伤二十余人

【本报讯】 昨晚 8 时1 0 分许 ， 在沙湾公路水库中段发生一起恶性交通事敌 。当时 ， 一辆东风牌大货车在行驶中突然越过中线 ， 相对而行的 21 路公共汽车因躲避不及而被撞入路边水库 ， 造成 20 余名乘客受伤 。 至发稿时仍有 7 人在市人民医院留医 ， 其中 3 人重伤 。
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